PRIMERA PRÁCTICA VIRTUAL DE 
MICROBIOLOGÍA 01 


* NIVELES DE BIOSEGURIDAD DE LOS 
LABORATORIOS. 


٠ EQUIPOS DE LABORATORIO EN 
MICROBIOLOGÍA. 


٠ FUNDAMENTO DEL USO DE AGAR EN 
CULTIVO MICROBIANO 


LA OMS CLASIFICA A 
LOS 
MICROORGANISMOS 
INFECCCIOSOS EN 
CUATRO GRUPOS EN 
FUNCIÓN DEL RIESGO 
INTRÍNSECO QUE 
SUPONEN DICHOS 
AGENTES PATÓGENOS 


GRUPO DE RIESGO 01 


SIN RIESGO PARA LA PERSONA | 9 
QUE TRABAJA EN EL 
LABORATORIO Y SIN RIEGO 
PARA LA COMUNIDAD 


٠ AGENTE PATÓGENO O 
MICROORGANISMO CON 
ESCASA POSIBILIDAD DE 
CAUSAR ENFERMEDADES 
EN HUMANOS Y EN 
ANIMALES 


GRUPO DE RIESGO 02 


AL PERSONAL DE LABORATORIO Y 


RIESGO MODERADO DE INFECTAR 
BAJO ALACOMUNIDAD 


e AGENTES PATOGENOS O 
MICROORGANISMO QUE 
PROVOCA ENFERMEDAD EN 
HUMANOS Y ANIMALES PERO SU 
CAPACIDAD INFECTIVA ES BAJA 
QUE EL TRABAJADOR NO CORRE 
MAYOR RIESGO EN INFECTARSE 
AL IGUAL QUE LA COMUNIDAD O 
SI TUVIERA ALTA CAPACIDAD DE 
CONTAGIO EXISTE MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN O TRATAMIENTO 
EFICACES PARA CONTROLARLO 


GRUPO RIESGO 03 


ty => 


1 
RIESGO ALTO DE INFECTAR AL 


PERSONAL DE LABORATORIO 
Y MODERADO EN LA 
COMUNIDAD 


AGENTE PATÓGENO O 
MICROORGANISMO QUE PROVOCA 
GRAVE INFECCIÓN EN HUMANOS O 
ANIMALES AUNQUE PRESENTA BAJA 
CAPACIDAD DE TRASMISIÓN EN EL 
PERSONAL DE LABORATORIO Y 
MODERADO EN LA COMUNIDAD 


GRUPO DE RIESGO 4 


RIESGO ALTO DE INFECCIÓN 
EN EL PERSONAL DE 
LABORATORIO Y EN LA 
COMUNIDAD 


LAB > RAT < RI- DE 
BI=SEGODORIDAD 


EQUIPO DE 
SEGURIDAD 


Ninguno; trabajo en 
mesa de laboratorio 
al descubierto 


Trabajo en mesa al 
descubierto y CSB 
para posibles 
aerosoles 


CSB además de otros 
medios de comtención 
primaria para todas 
las actividades 


CSB de clase Hi o trajes 
presurizados junto 

con CSB de clase li, 
autociave de doble 
puerta (a través de la 
pared), aire filtrado 
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TMA y ropa 
protectora: 
sefial de riesgo 
biológico 


Prácticas de nivel 2 


más ropa especial, 
acceso controlado 
y flujo direccional 

del aire 


Prácticas de nivel 3 


más cámara de 
entrada con cierre 


hermético, salida con 
ducha y eliminación 
especial de residuos 


Ld 


Tratamiento ni prevención. 


- Practicas y equipo 


TIPO DE 
LABORATORIO 
Enseñanza básica. 
investigación 


Servicios de 
atención primaria. 
diagnóstico. 
investigación 
Diagnostico 
especial. 
investigación 


Unidades de 
patógenos 
peligrosos 


GRUPO DE NIVEL DE 

RIESGO BIOSEGURIDAD 

1 Basico 
Nivel 7 

2 Basico 
Nivel 2 

3 Contención 
Nivel 3 

4 Contención 
máxima 
Nivel 4 


TMA. técnicas microbiológicas apropiadas (Véase la parte IV del presente manual). CSB: cámara de seguri- 


dad biológica. 


- Nivel de bioseguridad 1 


Los laboratorios de bioseguridad nivel 1 trabajan con agentes 
menos peligrosos y que no representan una amenaza para la 


salud humana. 


una cultura de Prevención 


Niveles de Bioseguridad وم‎ 


Los niveles de bioseguridad se basan en 
la combinación de características de 
diseño, construcción, medios de 
contención, equipo, prácticas, y 
procedimientos de operación 


LOS NIVELES 1 Y 2 SON BÁSICOS, MIENTRAS QUE LOS 
NIVELES 3 Y 4 SON DE CONTENCIÓN 


Nivel de Bioseguridad 1 (Básico) 


Los laboratorios BSL-1 „m = 
trabajan con agentes | | 
menos peligrosos y que 
no representan una 
amenaza para la salud 
humana; es decir, que 
requieren menos 
precauciones. 
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Nivel de Bioseguridad 1 (BSL-1) 


Algunas de las practicas 
estandarizadas para 
este nivel: 
Lavado frecuente de manos, 
especialmente después de 
an los guantes y antes 
e salir del laboratorio. 
No fumar, comer, beber, o 
almacenar alimentos en el 
laboratorio. 

* Cuidado para minimizar 
salpicaduras y acciones que 
pudieran crear aerosoles 
(gotas minüsculas). 
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Nivel de Bioseguridad 1 (BSL-1) 


* Tener precauciones al 
usar objetos punzantes, 
lo que incluye el uso de 
contenedores especiales 
para desecho de agujas y 
otros objetos punzantes. 

* Mantenimiento de un 
programa de control de 
insectos y roedores. 


Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2) 
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Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2) 


Además de las 
practicas 
estandarizadas del 
BSL-1, se suman las 
siguientes: 

Políticas especiales y 
procedimientos para 
restringir el acceso al 
laboratorio mientras se 
desarrollan trabajos. 
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Nivel de Bioseguridad 3 (BSL-3) 


Algunos de los 
ejemplos de códigos 
de practicas: 
Señales de advertencia. 
Ropa protectora 
adecuada. 

» Equipo de protección 
respiratoria. 
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Nivel de Bioseguridad 4 (BSL-4) 


Algunos de los microorganismos tratados en 
estos laboratorios: 

* El virus Marburg. 

* El virus Ebola. 

* Congo-Crimea. 

* Fiebre Lassa. 

* Flavivirus. 

* Paramixovirus. 
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www.youtube.com/watch ?v= 


m4F8ca4 
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EQUIPOS DE LABORATORIO EN 
MICROBIOLOGÍA 
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Electroforesis en gel de agarosa 


Ladder Muestras de DNA 
(DNA de peso conocido) 


CLASIFICACION DE LOS MEDIOS DE CULTIVO 


Por su Consistencia 
Líquidos sólidos semisólidos o blandos 
No contienen Incluyen agar en incluye agar 
solidificante concentraciones al 0.3% 
y no permiten de 1.5 a 2% 
el aislamiento 
de colonias 


